HTTrack3.49-2+htsswf+htsjava launched on Sat, 13 Jan 2024 10:30:35 at https://web.archive.org/web/20220308145541/https://judaism.is/ +*.png +*.gif +*.jpg +*.jpeg +*.css +*.js -ad.doubleclick.net/* -mime:application/foobar

(winhttrack -qwC2%Ps2u1%s%uN0%I0p3DaK0H0%kf2A25000%f#f -F "Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)" -%F "<!-- Mirrored from %s%s by HTTrack Website Copier/3.x [XR&CO'2014], %s -->" -%l "en, *" https://web.archive.org/web/20220308145541/https://judaism.is/ -O1 "C:\Users\User\Documents\judaism.is\judaism.is" +*.png +*.gif +*.jpg +*.jpeg +*.css +*.js -ad.doubleclick.net/* -mime:application/foobar )



Information, Warnings and Errors reported for this mirror:

note:	the hts-log.txt file, and hts-cache folder, may contain sensitive information,

	such as username/password authentication for websites mirrored in this project

	do not share these files/folders if you want these information to remain private



10:35:19	Error: 	"Not Found" (404) at link https://web.archive.org/web/20220211032825/https://judaism.is/museconfig.js (from https://web.archive.org/web/20220308145541/https://judaism.is/)

10:35:19	Error: 	"Not Found" (404) at link https://web.archive.org/web/20220211032919/https://judaism.is/jquery.musemenu.js (from https://web.archive.org/web/20220308145541/https://judaism.is/)

10:35:19	Error: 	"Not Found" (404) at link https://web.archive.org/web/20220211042148/https://judaism.is/webpro.js (from https://web.archive.org/web/20220308145541/https://judaism.is/)
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10:35:19	Error: 	"Not Found" (404) at link https://web.archive.org/web/20220211042147/https://judaism.is/touchswipe.js (from https://web.archive.org/web/20220308145541/https://judaism.is/)

10:35:19	Error: 	"Not Found" (404) at link https://web.archive.org/web/20220211032801/https://judaism.is/jquery.watch.js (from https://web.archive.org/web/20220308145541/https://judaism.is/)

10:35:19	Error: 	"Not Found" (404) at link https://web.archive.org/web/20220211032752/https://judaism.is/require.js (from https://web.archive.org/web/20220308145541/https://judaism.is/)

10:35:25	Warning: 	FOUND for https://web.archive.org/web/20220308145541js_/https://use.typekit.net/ik/ZGN_RcsEFQ3P40bZ3Zd1Sceprt6evbMtbfFyQBaP8KwfenMgfJxBqMJPH2bXFR9k5QmLFDSDZQJkFQjhjcjtjDjDFesRjhwoFDIhwAbuFDZqjR9-4KG0-1mqjA8DdPoTSkU7iAsy-WFlOc8DOYiaiko7iAsy-WFlOc8DJ68zSem0OWFyd1wKIhN3ZAtlShB0SkuRdhoqZAoDZAb7fbRVSsMMeM66MKG4fwuUIMMjgkMfH6qJxavbMs62JMJ7fbRrLUMgeMS6MqGIQWmDZZMg1ZD1R6j.js
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